1.2.8. ADAPTADOR GERMANICO - BARROCO 


Imagem 14: Adaptador Germanico - Barroco 


1.2.9. CHAVES NOTAS 


As Chaves sao da cor preta em todos os modelos Venova. 
Estas chaves sao utilizadas para as notas do, do# (réb), re e 
re# (mib). 


Imagem 15: Chaves Alto Venova 


O Adaptador vem de 
fabrica somente nos modelos 
Soprano Venova. A sua funcao 
é esta inteiramente ligada ao 
dedilhado. Quando O 
instrumento estiver com o 
adaptador, o instrumentista 
deve utilizar o dedilhado 
germânico das notas, e sem o 
adaptador O dedilhado 
germanico. 


Imagem 16:Chaves Soprano Venova 


1.210. COBRE BOQUILHA 


O Cobre Boguilha € um 
acessório que serve para 
proteger a palheta e a boquilha 
quando o instrumento não 
estiver sendo utilizado. Como a 
palheta e a boquilha são 
acessório bem delicados é 
aconselhável sempre utilizar 
este acessório. 


1.3. MONTANDO O INSTRUMENTO 
131. ENCAIXANDO A BOQUILHA E A PALHETA 


Utilize um pano para remover qualquer poeira do encaixe no 
tubo antes de encaixar a boquilha. 
Para encaixar a boquilha no tubo gire-a de um lado para 
outro até encaixar. Se você encaixar a boquilha no tubo sem 
girar você pode danificar a borracha presa ao redor do tubo. 


Imagem 17: Cobre Boquilha 


Imagem 18: Encaixe Boquilha 


Encaixe a abracadeira na boquilha a 
partir de sua extremidade pontiaguda, 
coloque a palheta entre a rampa da 
boquilha e a abragadeira, ajuste a ponta 
da palheta com a ponta da boquilha da 
forma que a ponta da palheta nao 
ultrapasse a extremidade da ponta da 
boquilha. 


Imagem 19: Posicionando a Palheta 


13.2. AFINAÇÃO 


O Venova é um instrumento que quando está com a boquilha 
até o final do seu encaixe, produz uma afinação da nota Lá em 
442 Hz. Se houver a necessidade de baixar a afinação para 440 
Hz, ou outras afinações, basta girar a boquilha para fora do tubo. 


Imagem 20: Afinação 


13.3, ALTO VENOVA 


O Alto Venova, € o Unico modelo, dos modelos apresentados 
neste método, que pode ser desmontado, e dividido em duas 
partes. O sistema de encaixe € exatamente igual ao da boquilha, 
girando de um lado para outro, para alinhamento das duas 
pecas, o instrumento possui uma marcacao. 


Imagem 22: Marcacao Alinhamento 


Imagem 21: Encaixe Alto Venova 


1.4. HIGIENIZAÇÃO 


A higienização do Venova é bem simples, basta secar dentro 
do tudo, a boquilha, a palheta e retirar toda a gordura do 
instrumento. 


Imagem 23: Higienização 


Imagem 24: Higienização p- 
X 


Imagem 25: Higienização 


NA 


Imagem 27: Higienização 


Imagem 26: Higienização 


15. OBSERVAÇÕES 


e Nao guardar o instrumento umido. Remova toda agua, saliva 
e oleosidade do instrumento antes de coloca-lo em sua 
caixa; 

e Quando a ponta da palheta estiver rachada, quebrada, 
danificada de alguma forma, ela deve ser substituída, pois 
interfere na sonoridade e na qualidade da performance; 

e O pano de limpeza (imagem 27) acompanha o instrumento, 
mas você pode construir um com baixo custo, atente-se ao 
tamanho do pano com as proporções do tubo, para que não 
danifique o instrumento; 


16. POSTURA 


Quando falamos de postura, não falamos apenas da 
colocação das mão e dos dedos no instrumento, mas também 
da posição da coluna, pernas, etc. 

Em ambos os modelos Venova as posturas são iguais, o que 
diferencia é o peso de cada instrumento, sendo o Alto Venova 
maior, é também mais pesado, mas vamos lá para as 
orientações: 

e Posicione-se com a coluna ereta; 

e Se necessário utilize a correia e o gancho; 

e Mão esquerda não região de cima e mão direita na região de 
baixo; 

e Polegar esquerdo logo abaixo da chave do registro e polegar 
direito no apoio do polegar; 

e Mão esquerda, o dedo mindinho fica excluído dos furos, na 
mão direita ele fica posicionado nas chaves pretas; 


Imagem 28: Postura 


Imagem 29: Postura 


Imagem 31: Postura 


Imagem 30: Postura 


1.7. EMBOCADURA 


A maneira de se colocar a boquilha na boca é chamada de 
“embocadura”. 

Sabemos que existem vários tipos de embocaduras, como 
também há diferentes boquilhas e palhetas. Mas aqui 
apresentamos um padrão equilibrado e único para o nosso 
próprio uso. O mesmo conjunto (embocadura, boquilha e 
palheta) nao funciona bem com outro saxofonista e vice-versa, 


justamente pela diversificação de lábios, arcadas dentárias e 
cavidade bucal. 


a) Apoia-se o dente superior acima do início do “facing” da 
boquilha (acima do local onde inicia-se a abertura entre palheta 
e boquilha); 

b) Dobre levemente o lábio inferior e feche a boca; 


1.8. ARTICULAÇÃO 


Articulação ou Ponto de Ataque é a técnica que utilizamos 
para dividir as notas musicais. Essa é uma discussão que 
sempre causa polêmica entre os alunos de saxofone e flauta 
doce. Mas o que é importante e esclarecedor é que essa técnica 
nos ajuda a deixar claras as melodias. Imagine você falando 
sem usar a língua? As frases ficam impossíveis de serem 
entendidas. Nos instrumentos de palheta ou embocadura livre, 
acontece o mesmo. Então, a língua encosta levemente na 
palheta, como se você pronunciasse a sílaba "ta", "dá" ou "tchu". 
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